Spyder MF (R 453) 



TELEFU.\KE>' - Mod. Spyder MF ^ n < ^ c medie da 1620 a 520 chilocicli, modulazione di frequenza da 86,75 a 105 megacicli. Medie 

irequenze a 460 e a 10,7 megacicli. Resa d’uscita 0,5 watt. 















